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PRÁCTICA DIRIGIDA DE FÍSICA_SEMA 


Bienvenido(a) SAUCEDO BATALLANOS MARLON NILO 
Indicación: 
La Evaluación Virtual se rinde una sola vez, por ello es importante que lo finalice. 


a Finalizar Evaluación 
Pregunta 1 - Física 


Puntúa como: 1.00 


NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


Pi (2103 184 Js [Ps i ILe Ie 1110 110 ][+2] 


Física 


Tema: Electrodinámica 


Una corriente eléctrica pasa a través de una 
solución de cloruro de sodio. En 1 s llegan al 
electrodo negativo 2,68 x 10!ê iones de Nat, y 
al electrodo positivo arriban 3,92x10'ê iones 
de Cl”. Determine la intensidad de corriente 
eléctrica que pasa entre los electrodos y la di- 
rección de la corriente. 


O 1,98 mA - hacia la izquierda 
O 1,98 mA - hacia la derecha 
O 10,56 mA - hacia la izquierda 
O 10,56 mA - hacia la derecha 


O 1,98 mA - No se puede establecer la dirección 


Quitar selección 


Pregunta 2 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Se desea fabricar un alambre uniforme a partir 
de 2 g de cobre. Si el alambre debe tener una 
resistencia de 0,5 Q, determine el diámetro 
que debe presentar dicho alambre. 
(Pc.=1,7x 1078 Q-m; D¿,,=8,9 g/cm?) 

O 0,06 cm 

O 1,06 cm 

O 2,06 cm 

O 3,06 cm 

O 4,06 cm 


Quitar selección 


Pregunta 3 - Física 
Puntúa como: 1.00 


2h 21m 47 
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La figura muestra un circuito eléctrico, donde 
R=1 Q y e=20 V. Exprese la verdad (V) o false- 
dad (F) de las siguientes proposiciones: 


I. Si el interruptor A está abierto y B también, 
entonces /=10 A. 

II. SiA está cerrado y B abierto, entonces /=20 A. 

III. Si A está abierto y B cerrado, entonces /=12 A. 


O vw 
O VVF 
O VFF 
O Fw 
O FFF 


Quitar selección 


Pregunta 4 - Física 
Puntúa como: 1.00 


En la siguiente distribución de resistencias 
eléctricas, determine la resistencia equivalen- 
te entre los puntos A y B. 


8Q 8Q 


8Q 
80 


O 22 
O5Q 


O 7Q 
O 8Q 
OM 


Quitar selección 


Pregunta 5 - Física 
Puntúa como: 1.00 


En el circuito mostrado, determine la lectura 
del voltímetro ideal (en V). Las resistencias es- 
tán en ohmios. 


2 
2 
20 V 
O 2,0 
O 4,0 
O 6,6 
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NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


[12183 184 ie e i ILe Ie e a]l 


Física 


2/5 
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O 8,0 
O 11,0 NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


Quitar selección [1]. 2] [3] [s Js] [10 ][11] [12] 


Física 
Pregunta 6 - Física 
Puntúa como: 1.00 


En el siguiente circuito eléctrico, determine la 
diferencia de potencial entre los puntos a y b. 


20 4V 
ka 


O4V 
O 5v 
O 6vV 
O7V 
O 8v 


Quitar selección 


Pregunta 7 - Física 
Puntúa como: 1.00 


En los circuitos que se muestran las baterías 
son idénticas y la resistencia interna de cada 
una de ellas es 2 Q; si /,+1,=12 A, determine 
e (en V). 

40 E¡r 


O 12 
O 20 
O 25 
O 35 
O 45 


Quitar selección 


Pregunta 8 - Física 


Puntúa como: 1.00 


Una combinación es paralelo de una resisten- 
cia de 8 Q y una resistencia incógnita R se co- 
nectan en serie con una resistencia de 16 Q 
y una batería. A continuación se conectan las 
tres resistencias en serie a la misma batería. En 
ambas combinaciones la corriente a través de 


la resistencia incógnita es la misma. Calcule el 2h 21m 47 
valor de la resistencia incógnita en Q. A 
O 1 
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O 3 NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


pl Pi 12 1(3 184 Js [Pe 1[7 10e ]Co 1110 1100 ][=2] 


O 5 


. ni Física 
Quitar selección ii 
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Pregunta 9 - Física 
Puntúa como: 1.00 


En el circuito eléctrico, se mide la corriente 
eléctrica que pasa a través de la batería de 
12 V y es de 0,5 A en el sentido que se indica 
en la figura. Determine la eficiencia de la fuen- 
te de 34 V. 


O 11% 
O 13% 
O 25% 
O 50% 
O 55% 


Quitar selección 


Pregunta 10 - Física 
Puntúa como: 1.00 


El error del instrumento mostrado en la figura 
es de 1%. Determine la resistencia interna (en 
Q) del amperímetro A. 


R=100 Q 


O 0,5 
O 0,8 
O 1,0 
O La 
CAS 


Quitar selección 


Pregunta 11 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Se conecta a la red eléctrica de 220 V de una 
casa, un motor eléctrico que necesita 2 A para 
funcionar. Si la empresa eléctrica cobra S/0,66 
por kWh consumido. ¿Cuánto costará, en so- 
les, mantener el motor encendido 8 horas? 


O 1,00 


O 1,66 2h 21m 47 
O 2,32 A 
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O 3,48 


O 4,20 NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


Quitar selección [1]. 2] [3] [s[e] [10 ][11] [12] 


Física 
Pregunta 12 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Se muestra un circuito eléctrico con una sola 
fuente ideal. Si el resistor 40 Q está incrustado 
dentro de un bloque grande de hielo, determi- 
ne la cantidad de hielo que se derrite al cabo 
de 5 segundos de haber cerrado el interruptor. 
(1 J=0,24 cal) 


40 Q „~ hielo 


45V 


O 0,5g 

O 0,425g 
O 0,312g 
O 0,216g 
O 0,114g 


Quitar selección 


2h 21m 47 
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